KAZIMIRSKI 


inżynier-elektrotechnik 


przeżywszy lat 62, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 20 maja 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 28 b. m. o godzinie 4 po południu, na które-to smutne obrzędy zapraszają: 


koledzy i znajomi. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 28 b. m. o godzinie 7% rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 


STCLARZY i PRACÓW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 
ZAKŁAD Nr 3 zo. u. 27G} - 24. 5, 1952 - M-3-19936 35 Bl pism., VII kl., 70 gr. 


KRAKÓW, UL. MIROLAJSKA 14 — Tel. 555-89 


